
PEBA RADIO (Pertusati) - Modd. E/505 B, ME/505 B 6 W e ME/505 B 8 W. Gammc d’onda in metri: Ml 320-580, M2 190-320, Cl 
34-54, C2 21-34 e C3 12,5-21. Media frequenza 467 kc/s. Potenza d’uscila 2,7 watt. Consumo 5 watt. 



















